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Canillejas Los Coronales — Horas Frecuencia 
Lunes a Viernes | 6:15.23:45 | 6:00-23:30 | De7a23 » cada 15 min 
Laborables 
Sábados 6:15-23:45 | 6:00-23:30 | De7a23 ) cada 15 min 
Laborables 
Domingos y 6:15-23:45 | 6:00-23:30 | De7a23 » cado 15 min 


Festivos 





